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ROSA RECLINATA, 

( i. flore simplici. 2. flore submultiplici.) 

R. germinibus subglobosis pedunculisque glabris; alabastns ante 
anthesin reclinatis; laciniis calycinis subintegris; caule subinenm. (N.) 

LE ROSIER A BOUTONS RENVERSÉS, 

i. a fleurs simples. 2 . d fleurs prasque doubles. 

DESCRIPTION. 

Les deux Rosiers qui nous occupent n’exigeront qu une seuie 
description, attendu quils sont absolument les mémes, avec la 
seule clifférence que l’un est á fleurs simples, et lautre á fleurs 

composées dune vingtaine de pétales. 

Tous les deux sont susceptibles de s elever á une tres-grande 
hauteur si on a le soin de les palisser contre un treillage. Les 
Rameaux sont généralement sans aiguillons : cependant íl sen 
rencontre parfois sur les branches inférieures. Les feuilles se 
composent de trois, cinq, et le plus souvent de sept folióles, 
glabres sur les deux faces, d’un vert-clair en-dessus, un peu 
plus palé en-dessous, simplement dentées. Elles sont portees par 
un pétiole glabre, muni de petits aiguillons rougeátres, ayant 
á sa base deux stipules décurrentes, pointues au sommet, den- 
ticulées en leur bord, lavées d’une teinte rouge dans leur jeu- 
nesse , et de couleur verdátre au moment de la chute des 
feuilles. Les fleurs sont disposées plusieurs enseñable á lextré- 
mité des rameaux qui croissent le long des branches prmci- 


















































